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Ortaokul Öğrencisi Böbrek Yetmezliğine Yenik Düştü 


İlçemize bağlı Alpaslan köyü ortaokulu öğrencisi Erhasan Keleş (14) böbrek yetmezliği sonucu 
hayatını kaybetti. 


Alpaslan Ortaokulu 8. Sınıf öğrencisi Erhasan Keleş böbrek yetmezliği nedeni ile bir süre tedavi 
gördüğü ve yaklaşık bir yıl önce babası Bahtiyar Keleş”den böbrek nakli yapıldığı ve üç ay önce 
tekrar rahatsızlanarak İstanbul'da tedavi altına alındığı ancak tüm çabalara rağmen tedavi 
gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 


Merhum Keleş'in cenazesi Alpaslan köyüne getirilerek evinin önünde helallik alındıktan sonra 
köy camiinde kılınan cenaze namazından sonra köy mezarlığına defnedildi. 


Okul Müdürü Alim Er "Bugün Hakk'ın rahmetine kavuşan öğrencimiz Erhasan Keleş 
okulumuzun 8. Sınıfa devam etmekte olup başarılı bir öğrencimizdi. Öğrencimize Allah'tan 
rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun ve okulumuzun başı sağolsun" dedi. 
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